Nieodżałowanej pamięci 


najukochańszy mąż, ojciec i brat 
zginął śmiercią tragiczną dnia 13 lipca 1947 r. na Jeziorze Rożnowskim 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi dnia 18 b. m. ogodzinie 138 po południu z gmachu Zjednoczenia Energetycznego 
Okręgu Krakowskiego, Aleja Mickiewicza 33, o czym zawiadamiają: 


żona z synem i brat. 
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